Informe General Adultos 


2022 


Informe SATI-0 


Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022 Episodios: 19790 (100,00 %) Pacientes: 18278 (100,00 %) 


Min. Estadía: 1 Max Estadía: 336 Estadía Media: 7,23 Modo Estadía: 1,00 Mediana Estadía: 3,00 Desvío Estándar: 12,06 


Mortalidad en UTI: 3707 
Días/Cama: 143126 


18,73 % 


Episodios de Internación con: 
Escaras 


Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) y VNI 


Cánula de Alto Flujo (CAFO) 
ARM y VI 

Neumonía asociada a ARM 
Catéter Venoso Central (CVC) 
Infecciones asociadas a CVC 
Sonda Vesical (SV) 

Infección urinaria asociada a SV 
Deslizamientos no programados de la cama 
Reingresos 

Género Femenino 

Género Masculino 


APACHE 
Puntaje TISS 
Edad 


Días Cama de Episodios con ARM y VI 
Días Cama de Episodios con ARM y VNI 
Días Cama de Episodios con CAFO 
Días Cama de Episodios con CVC 

Días Cama de Episodios con SF 


Modo 
10,00 
15,00 
62,00 


1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 


Mediana 
13,00 
23,00 
61,00 


6,00 
2,00 
2,00 
6,00 
4,00 


Incidencia de Neumonía asociada a ARM (y VI) c/1000 días 
Incidencia de Infección asociada a CVC c/1000 días 
Incidencia de Infección Urinaria asociada a SV c/1000 días 


Mortalidad Esperada: 21,20 % (RME: 0,88 ) 


TOTAL % 

417 2,11 

607 3,07 

433 2,19 

5713 28,87 

805 14,09 

4785 24,18 

156 3,26 

10740 54,27 

321 2,99 

62 0,31 

547 2,76 

7877 39,80 

11913 60,20 

Total % Mínimo Máximo Media SD 
1,00 56,00 14,88 9,82 
1,00 99,00 25,87 17,20 
16,00 102,00 57,90 18,82 

57.660 40,29 1,00 219,00 10,09 13,31 
1.944 136 1,00 54,00 3,20 4,22 
1.590 1,11 1,00 66,00 3,67 4,89 
52.046 36,36 1,00 282,00 10,88 15,15 
88.838 62,07 1,00 335,00 8,27 12,38 
13,96 
3,00 


3,61 


